WŁADYSŁAW 


GORZULA 


przeżywszy lat 24, zmarł dnia 10 listopada 1944 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu podgórskim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 13 b. m. o godzinie 2'/ po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


rodzice, rodzeństwo i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w kościele parafialnym w Płaszowie. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
ONUFREGO FIUTA Drukarnia ZWIĄZKOWA, Kraków, Mikołajska 13 
KRAKÓW, GRZEGÓRZECKA 7. — TEL. 174-56 


